JULIUSZ PFEIFFER 


byly dyrektor Teatru Krakowskiego, 


po długiój i cigzkiéj chorobie, w 58 roku życia, opatrzony śś. Sakramentami, dni swoje zakończył w Krzeszowicach, 


dnia 22 Czerwca 1866 roku, o godzinie 2 po południu. 


Stroskana Rodzina zaprasza Przyjacioł i Znajomych na pogrzeb, który odbędzie się w Poniedziałek t.j. 25 b. m. przed południem 


w Krzeszowicach. 


W Drukarni „CZASU“ W. Kirchinayera. 


